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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 10 , 2020 / अग्रहायण 19 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 10 , 2020 / AGRAHAYANA 19 , 1942 


विद्युत मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 7 दिसम्बर , 2020 


का . आ . 4487 ( अ ) .- केंद्रीय सरकार , ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 ( 2001 का 52 ) , की धारा 14 के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार , विधुत मंत्रालय की तारीख 
26 मई , 2016 की अधिसूचना सं . का.आ. 1897 ( अ ) में निम्नलिखित संसोधन करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , 


( i ) ( i ) पैरा 1 के , खंड ( क ) में अक्षरों और अंको " आईएस 616 : 2010 " के स्थान पर , अक्षर और अंक 

" आईएस 616 : 2017 " रखे जाएंगे ; 


( ii ) उप - पैरा ( 1 ) में , " स्टार रेटिंग या स्टार स्तर की योजना " से संबंधित पैरा 2 में शब्द , अंक , कोष्ठक और 

अक्षरों के लिए " सारणी 2.2 ( 01 जनवरी , 2019 से 31 दिसंबर , 2020 तक वैध ) " , शब्द , अंक , कोष्ठक 
और अक्षर " सारणी 2.2 ( 01 जनवरी , 2019 से 31 दिसंबर , 2021 तक वैध ) " रखे जाएंगे ; 


( iii ) उप - पैरा ( 5 ) में , " परीक्षण और सह्यता " से संबंधित पैरा 3 में , खंड ( ii ) में , अक्षर , अंक और शब्द 

" आईईसी 62087 संस्करण 3.0 " के स्थान पर , अक्षर , अंक और शब्द " आईईसी 62087 - भाग 3 : 2015 " 
रखे जाएंगे । 
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[ फा . सं . 10 / 15 / 2020- ईसी ] 


राजपाल , ज्येष्ठ सलाहकार 


टिप्प्ण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में अधिसूचना सख्यांक 
का.आ. 1897 ( अ ) , तारीख 26 मई , 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या 

1 ) , 
का.आ. 4066 ( अ ) , तारीख 26 दिसंबर , 2017 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 7th December , 2020 


S.O. 4487 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 14 of the Energy 
Conservation Act , 2001 ( 52 of 2001 ) , the Central Government , in consultation with the Bureau of Energy 
Efficiency , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Power number S.O. 1897 ( E ) , dated the 26th May , 2016 , namely : - 


In the said notification , - 


in paragraph 1 , in clause ( a ) , for the letters and figures " IS 616 : 2010 ” , the letters and figures 
IS 616 : 2017 " shall be substituted : 


( ii ) in paragraph 2 relating to " Star rating or Star level plan ” , in sub - paragraph ( 1 ) , for the words , 

figures , brackets and letters " Table 2.2 ( Valid from 1st January , 2019 to 31st December , 2020 ) ” , the 
words , figures , brackets and letters “ Table 2.2 ( Valid from 1st January , 2019 to 31st December , 
2021 ) " shall be substituted ; 


( iii ) in paragraph 3 relating to “ Testing and tolerance ” , in sub - paragraph ( 5 ) , in clause ( ii ) , for the 

letters , figures and word “ IEC 62087 Edition 3.0 ” , the letters , figures and word “ IEC 62087 - Part 3 : 
2015 " shall be substituted . 


F.No. 10 / 15 / 2020 - EC ) 


RAJPAL , Senior Adviser 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II , Section 3 , 

Sub - scction ( ii ) vide notification number S.O. 1897 ( E ) , dated the 26 " May , 2016 and subsequently 
amended vide notification number S.O.4066 ( E ) , dated the 26th December , 2017 . 
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